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I.   Die Gase.
die adiabatischen Verdichtungs- und Ausdehnungsarbeiten in Cal, T,2 —• T± die Temperatursteigerung bei der Verbrennung.
Bei spiel.    Das theoretische Spannungsdiagramm und den thermischen Wirkungsgrad eines Diesel-Motors mit 15,73facher Verdichtung zu berechnen. Qp = 622 Cal/cbm,     tQ = 100°,     p0 = 0,9 at.
Verdichtung.    Nach  Abschn.   26,   Beispiel   1,  wird  die   Endtemperatur 3^ = 1041 abs. (£1==768°) und die Verdichtungsarbeit in Cal nach Taf. I
(Q,)£=159 Cal/cbm,
der hochste Verdichtungsdruck
pt = 39,6 at abs.
Verbrennung.   Mit Qp = 622, ^ = 768° folgt aus Taf. I, Kurve der Feuer-
-rerand. spez.Wcir/ne - konsta/tte     »    »
gase  mit  rd. 0,2   Teilen   Luft (p = konstant), t> = 2240 ° .   Die RaumvergroBerung bei der Verbrennung wird daher To      2240 + 273
also die ,,Fullung"
1^ = 0,095(9,5,*),
das Ausdehnungsverhaltnis der Feuergase von Fiillungs- bis Hubende
15,73
2,405
= 6,54.
Ausdehnung1.
schn. 26 ist
Nach Ab-
. 64.
Fiir   die Adiabate  der  Feuergase   gilt Gl. 2  Abschn.  26,  wobei  gemaB Abschn. 14 a etwa
gesetzt werden kann.
Am Hubende ist daher
somit
= 0,5725 • 6,54°-383 + 0,4275 = 1,601, •*s
T3 = 1568 abs.,
Der Druck am Hubende wird 1
^-^ 1,601-6,54      10,84 -">"—
Die Expansionsarbeit wird entsprechend dem Temperaturfall von 2240° auf 1295° nach Taf. I (Feuergase mit etwa 0,2 Raumteilen Luft, v = const.)
(<j w/^332 Cal/cbm.3.                           tungsarbeit  folgt  hiermit  durch Ab-
